. CZESŁAW 


ATYNS 


architekt 


Dziekau Wydziału Architektury Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie 


zmarł w Krakowie dnia 29 maja 1953 roku. 


Wyprowadzenie zwłok odbędzie się 1 czerwca b. r. 
o godzinie 4 po południu na cmentarzu rakowickim. 


W zmarłym Wydział Architektury traci Swego 
Zasłużonego Profesora i Kierownika, Najlep- 
szego Kolegę Opiekuna i Przyjaciela Młodzieży. 


RADA WYDZIAŁU 


pracownicy naukowi 
Wydziała Architektury 


w Krakowie 
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